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Das letzte Verhaltnis wird ein Minimum fiir a)L = z0, und 1st fiir <pQ = 0 gleich 2 , die Scheinleistung der Drossolspule wird zwei-mal so groB wie die der Belastung, die des Kondensators ebenso groB, zusammen gibt dies die dreifache Scheinleistung. Berechnet man die kleinste Summe, so erhalt man fiir die Drosselspule 1,51/2 = 2,121, fiir den Kondensator 1 1/2 = 0,707,
zusammen die 2,828 fache Scheinleistung.
27. Spannungsregelung einer Leitung durch Blindstrom.
Oft wird verlangt, daB die Spannung am Ende einer Leitung unabhangig von der Belastung konstant gehalten werde, wenn die Spannung am Leitungsanfang konstant ist. Hierzu verwendet man einen leerlaufenden Synchronmotor, der am Leitungsende an-geschlossen ist. Er hat die Eigenschaft, je nach der Erregung seiner Pole einen voreilenden oder nacheilenden Blindstrom aufzunehmen dessen GroBe durch die Erregung einstellbar ist, die Einstellung kann selbsttatig erfolgen. Der Wirkstrom, den er zur Deckung seiner Leerlaufverluste aufnimmt, kann, weil klein, im folgenden auBer Betracht bleiben (oder zum Belastungsstrom der Leitung gerechnet werden).
In    dem   Vektordiagramm    Fig.  55    ist   der   Belastungsstrom «72 am Ende der Leitung gegen die dort herrschende Spannung P2  um <p2 verzogert, der Blindstrom  des Synchronmotors J0 um  90°  voreilend,   die Summe ist der Leitungsstrom J"15  dem der Spannungs-abf all J"a z in der Leitung entspricht.   Die Summe von P9 und J± z ist die Spannung Pt am Leitungsanfang.     Die  Spannungsgleichung  ist somit
und durch Division durch § die Stromgleichung
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~ ist der KurzschluBstrom der Leitung bei der Spannung ^ , ebenso
8
^ der KurzschluBstrom fiir 5j}1. 8
«n       ___ Tragt man  in Fig. 56  ^- = OA um (p^ verzogert gegen $3 auf,
9
hieran AB — &2 unter <p2 gegen ^ und 30 = jBC7 um 90° gegen ^
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voreilend,   so ist OC = ~.   Soil %± und ^ konstant sein, so muB
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bei Veranderung  von  g2   ^0 sich so andern, daB sein Endpunkt Gfriiher abgeleitet.
